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Epreuves classantes nationales uRemffip&idf! 



Qu'est-ce qui peut tomber 
a I'examen ? 


Reference : 

voir I'item II - 0 281, 
traite dans notre numero 
du 15 decembre 2006 

(Rev Prat 2006;56[19]:2173-8) 


Lors d'une visite systematique pour I'obtention d'un certificat d'aptitude medicale, 

Monsieur T., 71 ans, consulte son medecin traitant. L'auscultation cardiaque revele un souffle 
systolique d'intensite 4/6, de tonalite rude, au bord droit du sternum. 


Seuls des elements 
de reponse aux questions, 
tournis par I'auteur, 
vous sont communiques. 
Cependant, selon les 
recommandations du CNCI, 
vos reponses devront etre 
« redigees » en faisant 
des phrases 
et des paragraphes. 
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Pole cardiovasculaire, 
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Chenevier-Mondor, 
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■ QUESTION N° 1 


Quel diagnostic evoquez-vous 
et quel examen demandez-vous 
pour le confirmer ? 


■ QUESTION N° 2 


Quelles informations principales 
en attendez-vous ? 


■ QUESTION N° 3 


La surface aortique est estimee 
a 0,95 cm 2 , quels elements importants 
recherchez-vous a I'interrogatoire ? 


■ QUESTION N° 4 


L'interrogatoire ne retrouve pas de signe 
fonctionnel particulier, quel examen demandez- 
vous pour orienter votre prise en charge ? 


■ QUESTION N° 5 


Si celui-ci est normal, quelle sera votre 
attitude therapeutique ? 


■ QUESTION N° 6 


Monsieur T. revient vous consulter 1 an 
plus tard pour fatigabilite anormale 
a I'effort. Que proposez-vous au patient ? 
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